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Your Silkbank Credit Card 
ending 9554 used for 
PKR 200 at 11:43 on 04 Jul 24 
at MEDICARE CARDIAC AND 
Karachi PK. Available 
(With 10% Excess Limit, if 
opted): 14,788.04 " 


Saturday, Jul 6 + 2:43 PM 


o| Your Silkbank Credit Card 
wo ending 9554 used for 
PKR 2,480 at 14:36 on 06 Jul 
24 at DVAGO 
KARACHI PK. Available 
(With 10% Excess Limit, if 
opted): 7907.23 
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